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呐 容 提要 ] “2004 年， 吉林 省 文物 考古 研究 所 、 通 化 市 文 管 会 办 公 室 联合 对 通化 市 自 安 山 城 进行 了 考古 
调查 年 测绘 工作 ， 发 现 了 城墙 、 门 址 、 供 水 及 排水 设施 、 房 址 等 遗 还 对 这 些 遗 迹 进行 清理 又 发 现 了 一 些 陶 
器 、 铜 器 、 铁 器 等 遗物 ， 自 安 山 城 是 汉 高 名 二 时 期 一 座 重 要 的 城堡 ， 应 该 是 西汉 时 期 的 委 驳 郡 。 
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自 安 山 城 位 于 通化 市 北 郊 距 市 中 心 约 4 公 
里 的 江东 乡 自 安村 5 组 ， 坐 落 在 平地 拔 起 的 东 
山 之 上 .山城 东 临 浑 江 ， 古 时 锭 称 做 沸 流水 、 
盐 滩 水 、 婆 猪 江 、 余 佳 江 等 ， 西 靠 哈密 河 ， 南 
为 浑 江 和 与 哈密 河 交汇 处 的 三 角 洲 ， 北 与 连绵 起 
伏 的 高 山 相 连 。 山 城 三 面 环 水 ， 一 面 环 山 ， 地 
势 十 分 险要 。 

该 城 早 在 民国 时 期 的 上 日 《通化 县 志 》》 中 就 
有 记载 ， 称 之 为 石头 城 。 自 1983 年 以 来 ， 通 化 
市 文 管 会 办 公 室 鲁 对 此 城 进行 过 多 次 调查 和 测 
绘 ， 并 著录 于 《通化 市 文物 志 1984 年 ， 通 
化 市 政府 将 其 公布 为 市 级 文物 保护 单位 。 1993 
年 被 吉林 省 政府 公布 为 省 级 文物 保护 单位 . 
2004 年 5 ~6 月 ， 吉 林 省 文物 考古 研究 所 、 通 化 
市 文 管 会 办 公 室 联合 对 该 山城 进行 了 较为 细致 
的 考古 调查 年 测绘 工作 ， 历 时 40 天 。 领 队 金 但 
东 ， 执 行 领队 王 志 敏 ， 参 加 人 员 有 :， 谷 德 平 、 
王 昭 、 王 月 勇 、 杨 立新 、 王 晶 、 王 东 飞 、 王 瑶 . 
现 将 此 次 调查 测绘 结果 报告 如 下 : 

山城 整体 略 呈 南北 长 、 东 西 窗 的 倒 三 角形 ， 
周 长 2753. 5 米 ， 其 中 北 垣 长 442. 1 米 、 西 垣 长 
802 2 米 、 南 垣 长 332. 8 米 、 东 壁 长 1156 4 米 ， 
总 面积 为 339797 9 平方 米 。 山 城内 地 势 比较 平 
缓 ， 总 体 呈 东 高 西 低 ， 中 部 有 一 道 由 东 向 西 延 
伸 并 凸 起 的 大 酚 ， 将 该 城 自然 地 分 成 南北 两 区 . 
山城 的 最 高 海拔 为 534. 4 米 ” 余 一 人) 


一 、 城 墙 


吕 


再 图 〈1~ 5$ 为 门 址 ) 


该 城 的 西 、 南 、 北 三 面 城墙 依 山 势 以 土石 图 一 “ 自 安 山 城 3 
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混 筑 ， 上 天 下 宽 ， 横 剖面 呈 梯 形 。 该 城 的 北 墙 
保存 最 为 完好 。 由 于 西南 两 侧 靠近 村 落 ， 早 年 
村 民 建 房 均 从 西南 两 侧 城 墙 取石 ， 再 加 之 西南 
两 侧 山 势 略 低 ， 而且 城 墙 逐 渐 斜 下 ， 直 抵 山 口 
处 的 城 门 址 ， 故 部 分 段落 破坏 比较 严重 。 城 墙 
的 石料 多 以 加 工 过 的 枫 形 石 为 主 ， 兼 有 方形 、 
长 方形 和 不 规则 形 。 覃 形 石 一 端 呈 方形 或 长 方 
形 ， 另 一 端 逐 渐 修 羡 成 尖 状 ， 一 般 长 40-45. 
宽 30 ~3S.、 厚 25$ ~35$ 厘 米 。 硝 贷方 法 是 外 层 采 
取 一 层 石头 一 层 亚 黏 士 ， 层 层 内 收 的 方法 ， 每 
层 石头 之 间 有 亚 黏 土 相 急 ， 十 分 稳固 。 墙 体 的 
底 宽 一 般 在 8 ~9 米 ， 凡 靠近 城 门 址 处 墙 体 均 较 
宽 较 高 ， 墙 的 顶 宽 现 为 2~3 米 左右 ， 有 的 地 方 


A 段 墙 体 残 长 197 27 米 . 

了 正 : 自 2 号 让 址 向 北 ， 城墙 保存 较 好 ， 
向 北 呈 缓 缓 上 坡 势 态 ， 城 墙 治 山顶 的 西 折 坡 处 
继续 北上 ， 从 内 侧 看 ， 城 墙 高 度 随 坡度 的 逐渐 
减缓 而 降低 ， 到 1 号 山体 折 角 处 ， 城 内 年 城墙 
顶端 基本 呈 一 个 平面 ， 该 段 城内 现 为 梯田 ， 梯 
田 的 西端 恰好 顶 到 城墙 的 墙 基 处 。 在 靠近 2 号 
四 址 处 有 多 块 巨型 石 作为 城墙 的 内 壁 ， 显 得 十 
分 坚固 。 城 墙 的 外 壁 较 高 ， 呈 斜坡 状 ， 并 尼 山 
坡 融 为 一 体 。 该 处 城墙 外 侧 残 高 3. 9 内 侧 残 
高 2 01 米 。 由 1 号 折 角 向 北 ， 城 墙 随 山体 折 向 
东北 ， 然 后 又 折 而 向 西 ， 形 成 一 内 折 角 ， 在 内 
折 角 南 侧 一 段 ， 城 墙 外 侧 修 筑 成 5 级 阶梯 状 ， 


每 城内 成 一 个 平面 ， 凡 高 于 城内 地 面 的 ， 最 高 
可 达 4 米 左 右 . 

该 城 共有 5 个 门 址 ， 其 中 2 号 、3 号 门 址 在 
西城 垣 ， 4 号 和 门 址 在 北城 垣 ， 1 号 、5 号 门 址 在 
南城 垣 。 在 这 些 门 址 中 ， 唯 有 1 号 门 址 在 山脚 
下 的 山口 处 ， 为 该 城 的 正方， 其 余 和 门 址 均 在 山 
上 城垣 中 ， 另 除 北方 为 该 城 仅 次 于 1 号 方 的 重 
要 人 城 通 道外 ， 其 余 均 属 便门 。 

东 墙 ， 由 东北 角 至 东南 角 为 该 城 的 东 墙 ， 
此 段 出 高 壁 陡 ， 并 无 人 工 砌 筑 的 城墙 ， 而 是 依 
千 悬 虚 册 壁 作为 山城 的 天 然 屏 障 。 册 壁 下 又 有 
滚滚 浑 江 自 北 而 南 紧 贴 山脚 处 直至 山城 南端 年 
哈密 河 汇 流 。 成 为 该 城 的 自然 天 险 . 

南 墙 : 其 位 置 实 际 是 山城 的 西南 侧 。 即 山 
城 东 南 角 至 1 号 和 门 址 。 东 南 角 是 该 城 的 最 南端 
在 接近 山顶 处 有 一 巨大 的 岩石 ， 露 出 部 分 呈 三 
角形 ， 其 尖 角 直 指 南方 ， 其 南 墙 东 南 段 山 势 陡 
峭 ， 下 方 为 二 级 台地 和 三 角 洲 。 该 段 城墙 仍 为 
土石 混 筑 。 自 东南 角 起 ， 一 直 和 斜 穿 山坡 伸 向 山 
下 的 1 号 和 门 址 。 在 半山 腰 处 有 一 条 城内 通 往 城 
外 南 坡 下 三 角 洲 的 马道 ， 从 城垣 自 北 而 南 穿 过 , 
此 处 便 是 该 城 的 5 号 和 门 址 ， 该 段 城墙 残 长 117.9 
米 。 从 5 号 门 址 城墙 继续 斜 插 山 坡 直抵 山口 处 
的 1 号 和 门 址 。 该 段 城墙 残 长 172 7 米 。 由 1 号 
门 址 西 壁 至 西南 角 残 长 46 米 。 1 号 、5 号 门 址 
所 占 长 度 为 16 2 米 。 

西 墙 : 以 2 3 号 门 址 为 界 可 分 三 段 。 

A 段 ， 自 1 号 和 门 址 起 ， 城 墙 向 北 随 出 口 西 
北 侧 山 坡 向 山顶 修筑 ， 此 处 坡度 较 陡 ， 靠 近 门 
址 处 的 城墙 破坏 较为 严重 ， 现 仅 存 墙 基 ， 在 接 
近 山 项 处 有 一 排 坐 北朝 南 的 石 配 子 ， 城 墙 紧 贴 
着 石 柄 子 的 西 侧 杰 上 山顶 ， 该 段 城墙 筑 于 西 、 


每 级 阶梯 宽 1. 5 ~2 米 不 等 ， 阶 差 高 度 为 1 米 左 
右 图 版 一 ，1) 此 处 城内 地 势 平 坦 开阔 ， 并 
年 城墙 顶部 呈 一 平面 ， 在 城墙 内 凹 的 折 角 处 现 
有 一 条 小 路 直通 山下 。 由 内 折 角 处 再 向 北 又 出 
现 一 小 内 折 角 ， 此 处 山 势 陡 此 ， 内 折 角 处 形成 
一 沟 ， 故 在 此 处 砌 有 一 道 南北 向 短 墙 以 防止 水 
于 流失 ， 同 时 亦 起 到 防御 作用 。 由 此 再 向 北 ， 
城墙 随 山 体 向 西 然后 又 折 向 北 ， 形 成 一 外 凸 的 
角 ， 此 处 为 2 号 角 。 此 角 视 野 十 分 开阔 ， 西 北 
依 视 哈密 河谷 ， 南 望 浑 江 两 岸 。 回 首 可 控制 阶 
梯 状 城墙 以 北 的 内 凹 处 。 无 疑 可 起 到 马 面 的 作 
用 。 由 此 角 继 续 向 北 ， 仍 为 一 段 缓坡 ， 城 墙 亦 
逐渐 从 地 表 凸 起 ， 从 2 号 让 址 至 3 号 门 址 墙 体 
残 长 为 413. 1 米 ， 内 高 现存 1 ~1. 5 米 ， 墙 顶 面 
宽 为 3 米 左 右 . 

5 役 : 自 3 号 门 址 起 至 城 的 西北 角 ， 城 墙 
一 直 向 北 ， 城 内 为 一 较 大 而 平坦 的 台地 。 城 墙 
先 朝 西北 方向 延伸 10 米 许 又 折 而 向 北 ， 形 成 一 
似 马 面 的 地 瑶 特 征 。 故 将 此 角 称 之 为 3 号 角 。 
该 处 山 势 陡 风 ， 视 野 开 阔 ， 是 扼守 通 往 3 号 门 
址 山路 的 极 佳 位 置 。 该 段 城墙 保存 较 好 ， 内 高 
约 15~-2 米 .由 3 号 角 向 北约 60 -70 米 处 又 
出 现 一 似 马 面 的 折 角 ， 城 墙 随 山 势 折 而 向 东 ， 
在 约 30 米 处 再 折 向 西北 ， 形 成 一 内 弧 锐 角形 ， 
此 角 称 之 为 4 号 角 。 此 角 的 北 段 向 西 约 60 米 处 
便 是 该 城 的 西北 角 ， 此 处 也 是 该 城西 北 侧 的 制 
高 点 ， 从 城墙 折 角 处 看 ， 应 是 一 角楼 址 。 在 该 
段 城墙 的 内 折 角 处 现 有 一 条 小 路 直通 山下 。 此 
处 山 势 略 缓 ， 但 两 角 恰 好 扼 制 住 该 内 弧 形 山 荔 ， 
城内 地 势 平 坦 开 阔 ， 因 此 坚守 此 处 对 全 城 的 安 
全 是 十 分 重要 的 。 C 段 墙 体 残 长 为 184 2 米 . 
西城 墙 全 长 为 802. 2 米 ， 2 号 、3 号 和 门 址 所 占 长 


南 两 坡 折 楼 处 ， 现 仅 呈 一 道 春 楼 ， 并 随 山 顶部 

的 西 坡 折 洽 继续 向 北 延伸 。 直 到 2 号 门 址 。 从 

山顶 处 起 ， 城 墙 向 北 逐 渐 增 高 ， 至 2 号 门 址 处 

墙 体 最 高 为 ， 内 侧 残 高 3 86、 外 侧 残 高 3 9 米 ， 
。 34。 


度 为 7. 63 米 。 

北 墙 : 呈 东 西 走 向 ， 由 西北 角 治 城墙 东北 
方向 60 米 左右 出 现 一 折 角 ， 该 折 角 的 东 侧 回 折 
10 米 许 便 是 笔直 的 北城 墙 。 站 在 该 角 处 回 望 北 


城墙 一 览 无 余 ， 因 此 ， 该 角 应 是 观察 和 控制 北 
城墙 的 最 好 位 置 。 该 段 城墙 保存 较 好 ， 外 墙 高 
度 均 达 3 米 以 上 ， 整 个 北 墙 为 东西 两 端 高 ， 中 
部 随 山 势 显得 较为 低洼 ， 故 在 最 低 处 设 有 一 规 
模 较 大 的 排水 酒 洞 。 在 北 墙 东 段 设 有 一 门 址 ， 
即 4 号 门 址 ， 另 在 4 号 门 址 至 东北 角 之 间 ， 城 
间 上 出 现 一 较 宽 阔 的 平台 ， 其 宽度 为 5. 02 米 ， 
该 迹象 是 否 是 该 段 城墙 上 的 某 种 设施 不 详 ， 洽 
城墙 再 向 东 约 60 米 ， 便 是 该 城 的 东北 角 ， 该 角 
居高临下 ， 东 侧 为 浑 江 ， 北 侧 山坡 下 为 平缓 的 
二 级 台地 。 浑 江 一 侧 落 差 较 大 ， 站 在 城 角 东 望 ， 
二 道江 区 尽 收 眼底 。 该 角 当 为 山城 的 东北 角楼 
址 。 


二 、 内 址 


1 号 门 址 ， 位 于 南城 墙 西北 端 以 石头 砌 
筑 。 由 于 该 门 址 处 在 沟 口 ， 因 此 ， 屡 章 山 洪 冲 
刷 ， 破 坏 较为 严重 。 门 址 的 南北 两 壁 均 遭 到 不 
同 程度 的 破坏 ， 现 宽 5. 78 米 ， 北 侧 墙 体外 侧 残 
高 3. 68 米 ， 内侧 残 高 3.4 米 。 南 侧 墙 体外 侧 残 
高 4. 34 米 。 在 城 门 外 人 出， 为 两 个 相对 称 人 工 堆 
筑 的 圆 形 士 丘 ， 直 径 22、 现 高 7 米 ， 为 该 城 让 
的 门 阙 。 20 世 纪 80 年 代 初 ， 该 门 址 保存 较为 
完好 ， 两 个 圆 形 土 丘 完 整 无 损 ， 其 门道 宽阔 平 
坦 ， 可 行车 马 。 90 年 代 以 来 ， 由 于 山洪 的 冲 
刷 ， 北 侧 方 阙 的 南 侧 已 被 冲 去 近 1/23 并 形成 
一 垂直 的 断面 ， 上 断面 上 的 堆 筑 层 仍 清晰 可 见 。 

2 号 和 门 址 ， 位 于 西城 墙 南 段 偏 中 部 ， 是 五 
个 由 址 中 相对 保存 较 好 的 一 个 。 该 门 址 所 处 的 
位 置 山 势 较 高 而 陡峭 ， 现 仍 为 当地 群众 进 大 城 
内 的 一 条 重要 通道 。 该 门 址 虽 亦 遭 到 不 同 程度 
的 破坏 ， 但 其 基础 仍 保存 完好 。 门 址 为 外 宽 内 
敌 ， 呈 喇叭 口 状 ， 外 缘 两 侧 基础 角 石 均 呈 直角 ， 
并 且 相 对 称 。 两 基础 角 石 之 间 宽 度 为 1. 82 米 , 
并 逐渐 内 收 ， 最 窗 处 宽度 为 1 6 米 . 

3 号 和 门 址 ， 位 于 西城 墙 中 部 偏 北 段 ， 门 道 
宽 1. 7 米 ， 北 侧 方 埃 保 存 相 对 较 好 ， 墙 体 残 高 
1. 2 米 ， 外 侧 志 塌 ， 残 宽 5 米 ， 南 侧门 霹 已 残 
被 战争 年 代 修 筑 的 掩体 所 破坏 ， 内 侧 现存 高 度 
1. 3 米 ， 外 侧 现 高 3 米 ， 墙 基 宽 9 米 . 

4 号 门 址 ;位 于 北城 墙 东 段 ， 此 处 山 势 较 
缓 ， 门 址 为 错 方式 丛 城 ， 门 的 东 壁 向 内 错 ， 墙 
体现 存 高 度 为 内 高 0 26 外 高 3. 22 米 。 西 壁 向 
外 错 ， 墙 体 为 内 高 0 17， 外 高 3.02 米 ， 门 址 宽 
3. 88 米 。 门 道 出 城 后 ， 为 减缓 坡度 故 修筑 成 盘 
山道 ， 路 宽 约 3 米 ， 可 行车 马 ， 当 地 群众 称 之 
为 车 道 ， 此 让 应 是 当时 该 城 通 向 城北 的 主要 城 
门 ”图 版 一 ，2)。 
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5 号 和 门 址 ， 位 于 南城 墙 中 部 的 半山 腰 ， 是 
通 往 城 外 二 级 台地 及 整个 三 角 洲 的 唯一 通道 . 
此 处 在 该 城 相对 安全 ， 故 城墙 高 度 亦 较 低 矮 ， 
门 址 两 侧 墙 跌 已 不 明显 ( 仅 从 地 表 基 础 上 可 观 
察 出 由 址 的 迹象 》 站 址 西 侧 墙 体 外 侧 残 高 
3 56 米 。 东 侧 墙 体外 侧 残 高 2 08 米 ， 门 址 宽 
2 6 米 。 其 道路 明显 是 当时 人 工 修筑 的 ， 当 地 
人 称 之 为 马道 . 


三 、 山 城 的 供水 与 排水 设施 


该 城 的 供水 及 排水 设施 较为 完善 。 调 查 中 
发 现 水 井 两 处 ， 一 处 位 于 山城 东部 ， 另 一 处 是 
在 城址 的 中 部 。 它 们 与 北城 墙 附 近 的 “ 蕾 水 
池 ?” 遗 还 共同 构成 了 城内 供水 系统 . 

排水 ， 共 有 两 处 涵洞 。 一 处 是 在 北城 墙 中 
部 偏 西 段 为 1 号 洒 洞 ; 另 一 处 是 在 1 号 和 门 址 甬 
道 下 ， 为 2 号 酒 洞 。 

] 号 河 词 ， 位 于 山城 北 墙 偏 西 段 ， 距 城 的 
西北 角 150 95 米 ， 距 4 号 门 址 136 44 米 。 对 
该 酒 洞 我 们 采取 探 沟 的 方式 进行 布 方 清理 ， 基 
本 搞 清 了 该 涵洞 的 形制 生 结 构 。 同 时 还 清理 出 
一 件 铜 镜 . 

1] 号 排水 河 凋 修 贷 于 城 声 的 基础 部 位 ， 在 
生 土 层面 上 起 建 。 为 南 高 北 低 ， 是 采用 加 工 过 
的 石材 砌 筑 ， 方 向 180 度 ， 洒 洞 内 帘 0.75 米 ， 
通 长 14. 56 米 ， 洞 高 0. 6 米 。 

涵洞 是 由 底部 铺 石 、 洞 壁 硝 石 、 顶 部 盖 石 
三 部 分 构成 。 从 其 出 口 看 ， 洞 的 底部 是 用 一 大 
型 条 石 铺 成 ， 并 作为 基础 ， 东 西 两 壁 侧 均 以 条 
形 石和 模 形 石 砌 筑 ， 共 三 层 。 其 壁面 较为 平整 。 
底层 石材 较 厚 重 ， 上 层 相 对 略 薄 。 条 形 石 一 般 
长 55 -~7S 厚 20 ~35 厘 米 ; 模 形 石 一 般 长 40 
~4S 宽 30 ~3S 厚 25~35 厘 米 。 酒 洞 顶 部 是 
用 巨型 石 压 盖 ， 盖 顶 石 大 体 呈 长 方形 。 在 酒 洞 
的 南部 共 清 理 出 5$ 块 盖 顶 石 ， 其 厚薄 不 等 ， 大 
体 排 列 整 齐 ， 空 阶 处 用 碎 石 填充 。 洱 洞 盖 顶 石 
由 南 至 北 依次 排列 。 盖 顶 石 长 14-~21S 帘 
094-~1L54 厚 0 355-0 9 米 。 

经 清理 ， 洱 洞 的 人 水 口 与 出 水 口 迹 象 清楚 . 

涵洞 信 水口 ， 两 面 洞 壁 均 以 三 层 枢 形 石 玲 
砌 ， 洞 口 呈 长 方形 上 部 以 大 型 条 石 盖 顶 。 由 
于 盖 顶 石 重 压 ， 导致 洞口 内 东西 两 侧 壁 变形 和 
轻微 圳 塌 。 洞口 前 以 石板 铺设 成 扇形 地 面 ， 以 
使 城内 积 水 经 石板 地 面 如 漏斗 般 流 入 洒 洞 ， 并 
排 海 至 城 外 。 石 板 大 小 不 一 、 形 状 各 异 ， 一 般 
厚度 为 -8 厘米” 图 版 二 ， 1)。 

洞口 边 墙 : 呈 “ 八 ?字形 喇 听 口 状 外 撒 ， 
是 由 模 形 石 砌 贷 , 边 墙 上 部 已 倒塌 . 其 作用 显 
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图 二 “2 号 酒 洞 
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然 是 使 周围 的 积 水 能 集中 流入 洞口 。 
涵洞 出 水 口 : 位 于 城墙 墙 体外 侧 ， 酒 洞 底 
部 以 长 1 和 宽 14 厚 0.5 米 的 巨 形 石 铺底 
两 侧 洞 壁 均 以 条 形 石和 枢 形 石 垒 现 于 巨石 之 上 . 
洞口 外 侧 两 壁 以 长 方形 花岗岩 条 石 砌 筑 ， 共 为 
3 层 。 条 形 石 加工 规 整 ， 一 般 长 0. 55 ~0.7 窝 
0.33~0.53 厚 0.2~0 35 米 。 洞 内 两 壁 均 以 
枫 形 石 砌 筑 ， 石 材 一 般 长 04~04S 宽 0.3-~ 
0. 3S. 厚 0. 25 ~0 35 米 。 洞 口 顶部 以 巨型 石 盖 
顶 . 由 于 墙 体 的 重 压 , 出 水 口 西 侧 外 壁 的 条 形 


石 已 塌 落 ， 清 理 后 ， 只 能 看 到 内壁 的 枢 形 石 。 
洞口 呈 长 方形 ， 洞 宽 0 75 米 ， 洞 高 0 6 米 余 
版 二 ，2) 

2 号 涵洞 ， 随 正门 甬道 走向 略 量 “字形 条 
状 ， 由 模 形 石 垒 砌 而 成 。 由 于 常年 遵 受 山 洪 的 
冲击 ， 破 坏 较为 严重 ， 现 所 暴露 出 的 一 段 长 11 
米 ， 洞 宽 0. 5 米 ， 盖 石 已 无 存 ， 在 接近 门 址 处 
消失 ， 根 据 和 门 址 处 地 下 为 6 层 大 型 石材 砌 贷 ， 
而 且 始 终 有 水 自 底 层 流 出 ， 判 断 该 酒 洞 在 接近 
门 址 处 已 转 和 更深 的 地 下 ， 以 防止 对 城 门 址 及 
道路 的 冲击 与 破坏 侠 二 ， 图 版 三 ， 1)。 


四 、 房 址 


山城 内 的 地 势 相 对 较为 平缓 .北部 可 利用 
的 平缓 岗地 较 多 ， 在 北部 的 两 层 台 地 上 ， 目 前 
均 发 现 有 一 定数 量 的 建筑 基 址 ， 在 北 侧 台 地 上 
发 现 数量 不 等 的 础 石 ， 这 一 区 域 存 有 较 高 级 别 
的 建筑 ， 在 南部 台地 上 ， 多 见 60 ~70 平 方 米 的 
小 型 建筑 址 ， 通 过 试 气 结 果 可 判定 ， 这 些 建筑 
址 是 带 有 火 迷 的 魏 晋 时 期 房 址 . 
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上 器 物 


1 陶 丛 〈04TZFI，1) 
5. 铜 饮 〈04TIZH:，5) 


2 陶 盖 饶 〈04TZF 


下， 位 于 南 区 偏 北 部 的 台地 上 。 由 于 文化 
层 较 浅 ， 耕 士 层 下 便 暴 露出 遗 还 。 经 清理 ， 发 
现 一 座 两 间 火 搞 房 址 和 一 厌 沟 侠 三 ， 图 版 三 
2 

且 坐 北朝 南 ， 方 向 20 度 ， 房 址 东西 长 
9.7 南北 宽 6.4 米 ， 面 积 为 60 余 平方 米 。 房 
门 址 位 于 南 墙 候 西 侧 ， 门 址 的 地 面 铺 有 一 长 
1.1 宽 0. 64 米 的 踏 脚 石 ， 踏 脚 石 的 外 缘 平 直 
而 规整 ， 里 侧 边缘 呈 内 凹 状 ， 并 高 出 屋内 地 面 ， 
因而 在 踏 脚 石 与 屋内 地 面 之 间 横 向 置 一 石板 ， 
以 连接 踏 脚 石 与 屋内 地 面 。 由 于 该 板 石 略 薄 ， 
下 方 空洞 ， 因 此 中 间 已 折断 并 向 下 塌陷 。 与 此 
相 接 的 门道 地 面 明显 坚硬 。 屋 内 正 对 门道 的 前 
方 有 一 道 短 墙 ， 将 该 房屋 隔 成 东西 两 间 ， 东 侧 
一 间 面 积 较 大 ， 为 居室 。 其 灶 在 屋内 的 东南 侧 ， 
灶 址 保存 较 好 ， 在 靠近 灶 洞 处 为 红色 烧 士 ， 向 
外 为 厌 白 色 厌 企 ， 再 向 外 厌 嵌 中 出 现 尚未 燃 尽 
的 木 硕 。 其 层次 分 明 ， 迹 象 清楚 。 火 灶 为 曲 尺 
形 ， 共 3 条 烟 道 ， 内 侧 2 条 烟 道 略 宽 ， 其 宽度 
为 30 厘 米 左右 ， 外 侧 烟 道 较 禾 ， 宽 度 为 20 厘 
米 左 右 。 烟 道 深度 为 25 ~30 厘 米 ， 整 个 炳 面 宽 
度 为 1 7 米 。 靠 近 灶 址 一 段 为 顺 山 和 坑 ， 较 短 ， 
长 1. 6 米 。 然 后 呈 直 角 折 向 西北 ， 并 逐渐 内 收 
直通 烟 欠 。 在 年 西屋 相隔 的 短 墙 外 端 东 侧 的 三 
层 下 ， 发 现 一 黑 皮 大 陶 丛 置 于 坑内 ， 半 埋 于 地 
下 ， 其 下 半 部 保存 完好 ， 上 半 部 被 压 碎 并 直接 
置 于 原 位 。 坑 内 另 清理 出 一 略 小 陶 钒 残 件 及 青 
铜 钵 残片 和 铁器 残片 。 在 紧 临 陶 丛 的 东南 侧 ， 
亦 发 现 一 凹 坑 ， 其 内 清理 出 3 件 陶 器 ， 1 件 为 
较 完 整 的 蛋 形 小 口 盖 缸 ，1 件 为 残损 的 陶 缸 
因 人 缺损 较 大 无 法 复原 。 还 有 1 件 为 壶 口 ， 该 凹 


2) 


6 7 铁 振 (04TZFI 6 一 1 04TZFI，6 一 2) 


3 陶 盘 (04TZFI 3) 4 铜 镜 (04IZHL 1) 
8 铁马 掌 (04TIZH:， 7) 


坑 司 陶 饶 坑 之 间 的 石头 夹 空 中 还 清理 出 一 青铜 
头 包 。 

西屋 略 小 ， 除 地 面 上 请 理 出 残 碎 的 陶 片 外 ， 
未 见 其它 遗 迹 。 从 该 房 址 内 清理 出 的 陶 片 种 类 
较 多 ， 有 夹 砂 褐 陶 、 黑 陶 、 泥 质 厌 陶 ， 还 有 入 
齿 刮 出 多 道 芯 纹 或 水 波纹 的 米 白 色 陶 器 残片 . 
经 修复 整理 器 形 有 :， 合 云 母 粉 的 夹 砂 陶 盘 2 件 ， 
陶 碗 1 件 ， 同 时 房 址 内 还 出 有 铁 铁 、 铁 车 ” 克 
件 及 铁马 掌 、 铁 钉 等 遗物 。 经 对 墙 基 的 清理 ， 
发 现 有 柱 洞 ， 排 列 较为 整齐 . 证 明 该 房屋 为 木 
结构 框架 ， 土 石 人 戎 筑 。 在 对 房 址 内 陶 代 的 清理 
过 程 中 ， 发 现 其 上 层 有 些 体积 较 大 的 木 遍 ， 当 
为 房 顶 的 木 结 构 部 分 ， 说 明 该 房屋 是 毁 于 火灾 。 


五 、 出 土 器 物 
1 陶 答 1 件 。04JTZR:， 1 为 泥 质 黑 皮 陶 ， 


轮 制 而 成 。 其 形制 为 敛 口 耸 洽 ， 鼓 腹 平 底 。 陶 
丛 表 面 潜 黑光 亮 ， 其 领 下 有 一 道 台 痕 ， 形 制 规 
整 ， 造 型 端 讨 ， 口 径 44 底 径 28.8 腹 径 
62 4 高 62 4 厘米 余 四 ， 了 + 图 版 四 ，1). 

2 陶 盖 饶 ”1 件 。04TZR:，2 为 泥 质 厌 褐 
色 陶 。 整 体 呈 蛋 形 ， 子 母 小 口 ， 鼓 腹 ， 略 呈 橄 
槛 状 ， 平 底 。 颈 部 饰 有 压 划 的 斜 格 网 纹 ， 腹 部 
表面 施 有 和 斜 线 状 压 印 绳 纹 。 口径 12， 最 大 腹 径 
42. 底 径 21.6 高 51.6 厘 米 ”人 图 四 ，2 图 版 
四 ， 2) 

3 陶 盘 2 件 ， 复 原 1 件 ，04TZRF，3 为 
夹 砂 黑 褐 陶 ， 表 面 磨 光 。 其 形制 为 直 口 微 敛 ， 
匠 腹 平底 ， 口 径 216 底 径 196 高 5.6 厘 米 
(全 四 ，3 图 版 四 ， 3)， 


坑内 还 清理 出 铁 锅 残片 和 青铜 钵 残片 。 在 陶 答 


4 陶 太 1 件 。041IZF， 4 为 泥 质 厌 陶 。 
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其 形制 为 做 口 展 治 ， 斜 直 腹 ， 假 圈 足 .口径 
12.S 底 径 6S 高 3.4 厘 米 侠 版 四 ，4)。 

5. 铜 镜 1 件 。04TIZH， 1 为 青铜 铸 制 。 
形制 为 圆 形 素面 ， 单 纽 。 镜 面 微 外 弧 ， 镜 纽 略 
偏 上 .直径 4.6 厚 0. 2 厘米 侠 四 ，4)。 

6. 铜 包 1 件 。 04TZH，5 为 青铜 铸 制 。 
整体 作 双 针 叉 状 ， 首 部 呈 三 办 梅 花 状 ， 中 间 突 
起 并 形成 一 道 佑 棱 ， 圆 柱状 双 针 与 两 侧 梅 办 状 
饮 首 相连 。 残 长 5.6 令 首 宽 1.15 厘 米 (图 
四 ， 5 )。 

7. 铁 铸 ”4 件 。 其 中 双 必 形 2 件 ， 另 2 件 
残损 较 大 ， 分 别 为 铲 形 和 三 角形 锥 状 . 

04 TIZH，6 一 1 为 尖 锋 双 为 ， 中 起 硝 ， 横 
截面 呈 属 效 形 ， 后 部 内 收 ， 圆 馆 。 链 身长 4. 2、 
刃 宽 1L4 奉 厚 0.3、 狂 残 长 2 厘米 (图 四 ， 
6)。 

04 TIZH，6 一 2 为 尖 锋 双 为 ， 丸 中 起 大 ， 横 
截面 呈 局 蓝 形 ， 后 部 内 收 ， 方 链 。 馆 身长 3 9 
刃 宽 LT 奉 厚 0.6 狂 长 2.7 厘 米 (图 四 ， 
7)。 

8. 铁马 掌 工件。，04TZH:， 7 锻造 。 其 形 
制导 现代 铁马 掌 基本 相同 。 长 径 10 和 S 宽 径 
12. 8 人 悚 四， 8)， 

另外 ， 在 南 墙 东 南 段 的 二 级 台地 上 ， 发 现 
有 战国 晚期 至 汉代 的 文化 遗存 ， 并 出 有 大 量 素 
面 夹 砂 陶 ， 典 型 器 物 有 转 底 器 、 饶 、 碗 、 壶 、 
杯 及 纺 轮 等 . 


is， 士 、 
六 、 结 语 


一 、 自 安 山 城 是 汉 高 句 丽 时 期 一 座 重 要 的 
城堡 ， 其 建筑 颇具 汉代 风格 ， 具 有 汉代 城 年 高 


句 坝 山 城 相 结 合 的 特点 ， 如 以 土石 砌 筑 的 梯形 
城墙 、 城 门 前 的 土 筑 门 阙 以 及 规模 宏大 的 排水 
涵洞 等 ， 都 体现 了 中 原 汉 文化 慎 东北 民族 文化 
相 融 合 的 风格 特征 。 特 别 是 一 号 门 址 前 的 两 个 
土 筑 门 阙 ， 是 典型 汉代 城 的 标志 。 这 在 所 有 高 
句 坝 山 城中 包括 高 句 表 王城， 是 绝无仅有 的 。 
这 不 仪表 明 该 城 的 始 建 年 代 当 在 西汉 时 期 ， 而 
且 其 级 别 也 不 会 低 于 郡 府 一 级 . 

二 、 山 城南 墙 外 坡 下 为 三 角 洲 的 二 级 台地 ， 
该 台地 出 有 大 量 的 素面 夹 砂 陶器 残片 ， 器 形 有 
圆 底 器 、 饶 、 杯 、 壶 、 碗 、 纺 轮 等 。 从 陶器 的 
形制 上 看 ， 其 年 代 当 在 战国 末 至 西汉 时 期 。 该 
处 应 是 山城 的 前 期 土著 遗存 。 从 山城 内 五 二 
晋 时 房 址 ) 出 土 黑 色 陶 釜 、 重 形 厌 陶 缸 看， 其 
形制 相当 规整 ， 束 其 制 陶 工 艺 看 ， 应 属于 中 原 
系统 ， 而且 明 显 高 于 目前 集 安 国内 城 出 土 陶 器 
的 工艺 水 平 。 这 说 明 该 城 在 西汉 至 魏 晋 时 期 中 
原文 化 占据 主导 地 位 . 

三 、 自 安 山 城 是 我 国 版 图 最 东 端 的 汉代 城 
堡 之 一 。 从 文献 记载 看 ， 鸭 绿 江 中 游 及 浑 江 中 
上 游 流域 较为 明显 的 汉城 有 三 座 ， 分 别 是 赋 沟 
淡 城 踢 句 丽 县 入 西 盖 马 城 、 上 用 人 台 城 。 根 
据 自 安 山 城 的 地 理 位 置 、 建 筑 风 格 、 时 代 特 征 
等 方面 分 析 ， 此 城 当 是 西汉 时 期 的 高 句 坝 县 即 
第 二 玄 锡 和 郡 故 址 。 就 其 规模 级 别 等 方面 分 析 ， 
汉代 在 浑 江 流域 的 设置 只 有 辫 移 郡 ， 除 此 别 无 
其 他 设置 . 


执笔 : 王 志 敏 、 王 鹏 勇 、 王 瑶 
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吉林 省 通化 市 目 安 山 城址 


1， 西 墙 中 段 阶梯 状 墙 体 


2. 4 号 门 址 


图 版 一 


图 版 二 


1 号 户 润 人 水 口 全 景 


图 版 三 


吉林 省 通化 市 和 肯 安 山城 址 


2. 房 址 F 


图 版 四 


1， 陶 丛 (04TZF1:1 ) 2， 陶 盖 饶 (04TZF1:2) 


3.， 陶 几 (04TZF1:3 ) 


4， 陶 耕 (04TZF1:4) 5.， 渤海 上 京城 出 士 的 马 球 


